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VESTIBULOPATHIES
BILATERALES

J'ai perdu le sens
de I'équilibre!
Des symptomes

a la prise en charge
de cette maladie rare
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Lhorloge biologique est située dans
une partie de I'hypothalamus : les
noyaux suprachiasmatiques (0)

Lhorloge délivre un message a
I'ensemble de 'organisme afin de
générer les rythmes biologiques
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Les récepteurs visuels
permettent la perception de
I’environnement en mouvement
par rapport a la téte.

Les récepteurs labyrinthiques
permettent la perception de la téte en
mouvement dans I'espace.

Les récepteurs musculaires
cervicaux permettent la perception
d’'un déplacement de la téte par
rapport au tronc.

Lesinformations sensorielles de méme signification conver-
gent sur les mémes structures anatomiques des noyaux
vestibulaires et du cervelet.
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